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MOVIHENTO 
IHOICE SCALA 


TABEILA OELUE TENSIONI 


Gamma 

Frequenza 
. dl allineamento 

Element! da reqolare 


600 kHz 

C3 

OM 

1.000 kHz 

L2 


1.500 kHz 

L3 

19 m. 

.15.230 kHz 

Lll pol L7 

25 m. 

11.820 kHz 

L10 poi L6 

31 m. 

9.580 kHz 

L9 pol L5 

49 m. 

6.075 kHz 

L8 pol L4 


VALV0LE 

VI 

V2 

V 3 

V4 

VS 

vs 

6BC6 

6BA6 

6 SO 7 

6LS 

SY3 

6E5 

V Anode 

210 

210 

OS 

224 


210 

V Scheme 

100 

too 


210 



V Ctiodo 


0.7 


12 

240 



Tvntiofi* cooling* prim# an filer* »240V^ 
Tmelon# touring* aopo II f litre *210 V 


Corrtnt# «nodlc* tol.» 85n»A 
Corrontt •nodlt* 6L6=57o*A 


RADIO MARELLI - Mod. 129. Radiofonografo supereterodina con occhio magico. Una gamma ondc medie da 515 a 1615 kc. a 4 
bande di onde cortc cspansc da 49, 41, 25 e 19 m. Circuit! a radiofrequcnza (presclettore e oscillatore) accordati con un d.sposilivo 
a permcabilita variabilc. Media frcquenza 455 kc. Potenza assorbita circa 65 W. Potcnza d uscita 5 W. 










